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Es ist aber
5 ^ = S ^2 — • ' ' = ^ ' ^ = 0.
Die   erste   Doppelsumme   verschwindet   hiernach   und   es   bleibt   als Gleicbgewichtsbedingung
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Sei noch die bei der virtuellen Zustandsanderung dem -System zuge-fiilirte Warmenienge 8 Q, so haben wir wegen
§Q = $SS
auch
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Dabei ist zu beacbten, dass die virtuelle Zustandsanderung, welche 6' S ergab, fiir constante p und & gait, also isopiestisch und isothermiscli war. Die durch Zf bezeichneten Variationen konnen ganz willkihiiche sein, u. a. braucben dabei die auf die unabhangigen Bestandtheile sich beziebenden solchen Variationen nicht zu verschwinden. Es konnen also neue Massen zugefiibrt und entfernt werden.
Die Variationen z/ sollen nun wirkliche Aenderungen darstellen, wir bekomnaen dann
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offenbar eine Beziebung fur das Verhaltniss der Druckanderung zu der Temperaturanderung bei dem Uebergange aus einem Gleichgewicbts-zustande zu einem anderen, und dQ und Sv sind zusammengehorige Yirtuelle Aenderungen des "Warmeinhaltes bezw. des specifischen Volumens bei isopiestischer-isothermischer Zustandsanderung. Ebenso
sind   die   8 (-. - )   virtuelle   isothermiscli -isopiestische  Variationen,
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welche ihre Entstehung Aenderungen der inneren Bescbaffenheit der Phasen verdanken. Der einfachste Fall ist der, dass alle Phasen des Systems bei diesem Uebergange aizs einem Gleichgewichtszustande in einen anderen ihre Beschaffenheit beibehalten, das bedeutet, dass die
33>
- - eben keine Variationen erfahren.    Alsdann bleibt 3 V'ki                                                    _
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5o)                                           — Jirmert an die Beziehung 76) auf Seite 91 des ersten Bandes
